DNIA 31 MARCA 1968 R. ZMARL W KRAKOWIE 


Dr med. STANISLAW 


DYREKTOR SZPITALA MIEJSKIEGO IM. G NAKUTOWICZA W KRAKOWIE, 
ODZNACZONY KRZYZEM KAWALERSK.M CRDERU ODRODZENIA POLSKI, 
ZLOTYM KRZYZEM ZASLUGI, ODZN%KA ZA WZOROWA PRACE W SEUZBIE 
ZDROWIA, SREBRNA ODZNAKA М. KR AKOWA, ODZNAKA TYSIACLECIA 
PANSTWA POLSKIEGO, MEDALEM SZESCSETLECIA KLEPARZA. 


Z GLEBOKIM ZALEM ZEGNAMY ZASLUZONEGO DEUGOLETNIEGO 

DYREKTORA SZPITALA, DOSKONALEGO LEKARZA, WYPROBOWANEGO 

PRZYJACIELA CHORYCH I PRACOWNIKÓW, O KTÖRYM PAMIEC POZOSTANIE 
МА ZAWSZE W NASZYCH SERCACH! 


POGRZEB ODBEDZIE SIE W SRODE DNIA 
3 KWIETNIA 1968 ROKU O GODZINIE 15:15 
NA CMENTARZU RAKOWICKIM 


DYREKCJA SZPITALA 
КОМІТЕТ ZAKLADOWY Р. 2. Р. Е. 
RADA ZAKLADOWA 27.2. Р. 5. Zdr. 
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D. 2. 2224/68 - L-17 (3272) - 30 


